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Geen sirenetest op 2e paasdag 

Maandag 6 april is de eerste maandag van de maand. Het moment waarop doorgaans de sirenes luid 

hoorbaar worden getest. Maar dat gebeurt deze keer niet vanwege de 2 e paasdag. Ook op de eerste 
maandag van de maand mei (4 mei) is er geen sirenetest vanwege dodenherdenking. 

Het eerste luide proefalarm wordt gegeven op 1 juni (de eerste maandag van de maand juni). 
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